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PART III 
Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE CHIEF ENGINEER , PWD, ADMINISTRATION , THIRUVANANTHAPURAM 


Sub : - 


PWD -Estt - Provisional Seniority List of Confidential Assistants for the period from 1 - 1 - 2008 
to 31 -12 -2010. 


Read : — Order No. SC - 4 /8703/07 dated 18 -3 - 2008. 


ORDER 
No . SC -4 /7418/2011. 

23rd May 2011 
As per Order cited Final Seniority List of Confidential Assistants as on 31 - 12 - 2007 was published and 
circulated . 


A provisional seniority list of Confidential Assistants Grade II in PWD appointed for the period from 1- 1 - 2008 to 
31- 12 - 2010 prepared in accordance with the general principles, norms and provisions in Kerala State and Subordinate 
Service Rules 1958 is appended herewith as Annexure - 1 and published for information of all those concerned . 

Any person who is aggrieved in the provisional seniority list of Confidential Assistants for the period from 
1- 1 -2008 to 31 - 12 -2010 may submit his /her appeal to the undersigned through their Controlling Officers within one month 
from the date of publication of this in the Kerala Gazette and in the official website of PWD , “ www .keralapwd. gov. in ” 
and the form is appended herewith as Annexure - II. The concerned officers will verify particulars in the proforma with 
reference to the Service Book and will furnish a certificate to that effect while forwarding the appeals. Errors/Omissions if 
any in the seniority list may also be brought to the notice of the undersigned with relevant particulars in time. 

All Superintending Engineers under this department are requested to download the seniority list and circulate 
among all the concerned under his control. 
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PROVISIONAL SENIORITY LIST OF CONFIDENTIAL ASSISTANTS FOR THE PERIOD 

FROM 1- 1-2008 to 31 -12- 2010 


Name 


Sl. 
No. 


Date of 
Birth 


General/ Technical No. & Date 

Qualification of Advice 


Posting Date of 

Order joining 
No. & Date 


Date of Remarks 
joining in 

PWD 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


1 


Leena, M . P. 


7 -3-1981 


9 -12-2009 


9- 12 -2009 


Rajesh , T . P. 


14 -3 - 1971 


19 -12 -2009 


19 -12 -2009 


3 


Sreelekha , S. 


15 -3-1966 


17 - 12 -2009 


17- 12 -2009 


Simina Ahamed 


25 - 3 - 1981 


3-2 -2010 


3-2-2010 


SSLC ,Diploma C1 (4)653 /04 /09 EE1-10637/ 06 
in Secretarial dt. 28 -8 -2009 dt. 3- 12 -2009 
Practice Kannur 
SSLC , KGTE DIII(1 ) 1575 /04 EE1- 22580 /04 
T / W Eng. & (10 ) dt. 

dt. 1 - 12 - 2009 
Mal.(L ), 5 - 11 -2009 
Stenography Kozhikode 
(NTC ) Eng., 
Short Hand 
Mal. (L ), 
Computer 
Word 
Processing 
SSLC, Diploma DTB ( 1) EE1-3186 /9 
in Type Writing 1449 /04 /18 dt. 10 -12 -2009 
& Short Hand, dt. 24- 11 - 2009 
Computer word Tvpm . 
Processing 
SSLC , Diploma ARI(3) EE1-2769/07(2) 
in Commercial 1243/04 /8 dt. 21 - 1 - 2010 
Practice dt. 17- 12- 2009 

Alappuzha 
SSLC , KGTE QRIII( 3) EE1 - 1483 /08 
Eng . (H ), 616/ 06( 12 ) dt. 21 -1 - 2010 
KGTE Mal. (H ) dt. 26 - 12 - 2009 
Short Hand Kollam 
Eng . (L ), Word 
Processing (H ) 
SSLC , KGTE DTB ( 1) EE1-3186 /09 
T /W Eng . 1449/04 /1 dt. 21 -5 - 2010 
& Mal. (H ), | dt. 30 - 4 -2010 
KGTE Short Tvpm . 
Hand Eng . & 
Mal.(L ), 
Computer 
Word 
Processing 
SSLC ,Diploma KII (1) EE1 -3186 /09 
in Commercial 432/ 06 | dt. 22- 1- 2011 
Practice , dt. 22 -12- 2010 
One yr. Kottayam 
Apprenticeship 


Sheeba , R . 


4 - 5 - 1977 


8 -2 -2010 


8- 2 - 2010 


Suja , S . 


30 -5 - 1980 


16 -4 - 2010 


16 -4 -2010 


Sandhya , K . S . 


18 -5 - 1981 


7 -2 -2011 


7 -2 -2011 


Office of the Chief Engineer, 
PWD , Administration , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Chief Engineer 
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RE- TENDER NOTICE 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം 


- 50 , 000 


2 


No. DB 13- 4675/2009 . 

24th May 2011. 
The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges , South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following works on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
Public Works Department. The cost of tender form as D . D . 
in favour of Superintending Engineer, R & B , South 
Circle , Thiruvananthapuram shall be attached with the 
tender documents . The opening of tender is fixed at 
4.30 p . m . on the same day of receipt of tender. The tender 
should be submitted so as to reach the undersigned on or 
before the prescribed date and time for each work as below 
by Registered Post/ Speed Post or Registered Courier. Late 
tenders are not accepted . 
Tender No. and Name of 

EMD 
No. Work with Estimate Amount 


16/എസ്. ഇ .എസ്. സി./2011- 12 - - കോട്ടൺമിൽ 
കോൺവെന്റ് വട യാട്ടു കോട്ട റോഡ് 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - 95,54,530 
17/എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2011-12 - നെടുംകോലം 
പുത്തൻകുളം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 2 / 870 വരെ 
" 77 , 32, 497 


50,000 


- 3 


18 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2011- 12 - താന്നി പാല 
ത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം - 
" 201.55 ലക്ഷം 


50,000 


Sl. 


50 ,000 


1 16 /SESC /2011-12 — Roads Division , Kollam 

B / W 2011 - 12 --Improvements to Cotton 
Mill Convent and Vadayattucotta road 

- 95, 54, 530 
2 17/SESC / 2011-12 — Roads Division , Kollam 

Improvements to Nedumgolam - Puthenkulam 

road from ch . 0 /00 to 2 /870 - 77, 32,497 
3 18 /SESC/2011-12 -Roads Division , Kollam 

Construction of approach road to Thanni 
| Bridge - - 201 .55 lakhs 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
14 ,976 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 12, 064, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 26, 000. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 24 - 6 - 2011 , 4 മണി. 

| പ്രവർത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- ന് 
8 മാസം, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 6 മാസം, കമ ന മ്പർ 3 - ന് 
12 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് " എ ക്ലാസ്. 

Böreion C0506BBUỔ www .keralapwd. gov.in 29m 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


50,000 


- 50,000 


Office of the 

Superintending Engineer, 
| Roads and Bridges, South Circle, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . Superintending Engineer. 


TENDER NOTICE 


Cost of tender form — 14 , 976 for Sl. No. 1, 
" 12 ,064 for Sl . No. 2 and " 26, 000 for Sl. No . 3 . 

Tender schedule can be downloaded from PWD 
website www .keralapwd.gov. in . 

Last date and time of receipt of tender — 24 -6 - 2011 
upto 4 p . m . 

Period of completion — 8 months for Sl. No. 1 , 
6 months for Sl. No 2 and 12 months for Sl. No. 3 . 

Classification of Contractor — ‘ A ’ Class. 

All the tender conditions in this Department are 
applicable to this tender also . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുളള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്ത ര വാ ദിയാ യി രിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസിനൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്ത് 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖേന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 


No. DB 3 - 3123 /2010 . 

17th May 2011 . 
The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following works on behalf of 

the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
- Public Works Department. The cost of tender form as D .D . 

in favour of Superintending Engineer, R & B , South 
Circle, Thiruvananthapuram shall be attached with the 
tender documents. The opening of tender is fixed at 
4 .30 p . m . on the same day of receipt of tender. The tender 
should be submitted so as to reach the undersigned on or 
before the prescribed date and time for each work as below 
by Registered Post/Speed Post or Registered Courier. 
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EMD 


Tender No . and Name of 
Work with Estimate Amount 


No . 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ www. keralapwd . gov.in എന്ന 
വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്ത് 
എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
- എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


24,300 


1 14/SESC /2011- 12 -Roads Division , Kollam - 

Toll collection of Ayiramthengu - Azheekal 

Bridge = 9 ,69 ,302 
2 15 / SE SC/ 2011 - 12 - Roads Division , 

Pathanamthitta - Toll collection of 
Bunglawkadavu Bridge — 33 ,033 


900 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Roads and Bridges South Circle , 
buth Circle 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Cost of tender form — 1, 560 for Sl. No. 1 and 
- 312 for Sl. No. 2 . 

Tender schedule can be downloaded from 
PWD website www .keralapwd.gov .in . 

- Last date and time of receipt of tender - 23- 6- 2011 
upto 4 p . m . 

Period of completion - 1 - 7-2011 to 31- 3- 2012 

All the tender conditions in Public Works 
Department are applicable to this tender also . 


നമ്പർ 6 / 2010 - 11 

2011 മേയ് 21. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പു ഴ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
21-6 - 2011 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ തപാൽ 
കൊറിയർ മുഖാന്തിരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


1 1/ 2011- 12 - ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിൽ എം. എച്ച്. 

ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി - 15 ,000 


400 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു 
കാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുളള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ 
വകുപ്പ് ഉത്തര വാദിയാ യി രിക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ വിലയുടെതുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എടുത്തു 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീക രിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4 . 30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അഥവാ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ മുഖേന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


2 2 / 2011- 12 - - കായംകുളം പൊതുമരാമത്ത് 
ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ 
ശൃംഖലയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 34, 000 


850 


- 3/ 2011- 12 - കല്ലിശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് 
ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ 
ശൃംഖലയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 21,500 


600 


4 4 / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ 

ഫാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി = 40,000 


1,000 


താഴെ പറയുന്ന പാലങ്ങളുടെ 1- 7 - 2011 മുതൽ 

31- 3 - 2012 വരെയുള്ള ടോൾ പിരിവ് 


1 


14 /എസ്. ഇ .എസ്. സി./ 2011 - 12 - റോഡ്സ് 
ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം - ആയിരംതെങ്ങ് 
അഴീക്കൽ പാലം - 9, 69 , 302 


5/ 2011- 12 - പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലെ വിശ്രമ മുറിയിലെ 
വൈദ്യുതീകരണം 7,500 


200 


24,300 


2 


15 /എസ്. ഇ .എസ്. സി ./ 2011 - 12 - റോഡ്സ് 
ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട - ബംഗ്ലാംകടവ് 
പാലം - - 33 , 033 


6 6/ 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിലെ റിക്കാർഡ് 
മുറിയിലെ ഫയർ എക്സ്പ്രിംഗ്ഷർ 
സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി - 13, 500 


400 


900 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
" 1,560, കമനമ്പർ 2 - ന് " 312 . 


7 7 / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ എം . ആർ. എസ്. - ൽ 

മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ജോലി = 23,000 


600 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 23- 6- 2011, 4 മണി. 


- 8 / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് 
കോളേജിൽ പവർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
ജോലി 44,000 


1, 100 


പ്രവർത്തിചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1-7 - 2011 മുതൽ 
31- 3 -2012 വരെ. 
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നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


9 9 / 2011 - 12 - ചേർത്തല സബ് ട്രഷറിയിൽ 

യു . പി.എസ്സിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന 
ജോലി 15, 000 


400 


10 10 / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപ്രതി 

മെഡിസിൻ ഐ . സി. യു .- വിൽ ഇൻവർട്ടർ 
സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി 


7 ,500 


- 1 1/എഇഇ/ 2011- 12 - മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

കോട്ടയം- വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
2011- 12 - ക്യാൻസർ കെയർ സെന്റർ എ , ബി 
ബ്ലോക്കുകളുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ 

നടത്തുക - 3,00,000 
2 2 / എഇഇ/ 2011- 12 - ടി ടി - പി. ജി. ഹോസ്റ്റൽ, 
ലിംപ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ, ഹൗസ് സർജൻസ് 
ഹോസ്റ്റൽ എന്നീ കെട്ടിട ങ്ങളിലേക്കുള്ള 
വാട്ടർ സപ്ലെ സാനിട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുക 
( 31 - 3 - 2012 വരെ - 75,000 


11 11/2011-12 - ആലപ്പുഴ കളക്ട്രേറ്റിലെ ഡവർ, 

സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവരുടെ മുറികളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 30,500 


800 


1,900 


12 12/ 2011- 12 - ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിൽ 

പവ്വർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി - 50,000 


1,250 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 312. 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 


കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - സി മുതൽ. 


3 3 / എഇഇ / 2011 - 12 - ടി ടി - ഐ . സി .എച്ച്. 

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ, അനുബന്ധ 
കെട്ടിടങ്ങൾ, ടൈപ്പ് I - 1 മുതൽ 8 വരെ, 
ടൈപ്പ് III - 1 മുതൽ 8 വരെ, ടൈപ്പ് ബി -14, 
ടൈപ്പ് സി- 18,19,20 , ടൈപ്പ് എഫ് 12 മുതൽ 
14 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ 
സപ്പെ സാനിട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക (3 - 3-2012 വരെ) - 
60 , 000 


1,500 


ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽമാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
ഫോമിന്റെ വില ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം ടെണ്ടറിനോ 
ടൊപ്പം ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


4/ എഇഇ / 2011 - 12 - ടി ടി - ഐ . സി .എച്ച്. 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ജി - 35 മുതൽ ജി - 70 
വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ 
സപ്ലെ സാനിട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക (3 -3-2012 വരെ) - 
- 75, 000 


1, 900 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ. 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
* 600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് - 400 + വാറ്റ്. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 3 മാസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 31- 3- 2012 വരെ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 1| എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12 . 


2011 മേയ് 25. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്, സബ് ഡി വി ഷൻ, 
ഗാന്ധിനഗർ എന്ന വിലാസത്തിൽ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ 
വില യായി ചെക്കു കളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒടുക്ക ലു കളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റുകളും പോസ്റ്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക 
യുള്ളു. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ളതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതുമാണ്. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഗാന്ധിനഗർ സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് “ ഡി യോ 
അതില് ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളളതോ 
ആയ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുളള 
ദർഘാസുകൾ 15 -6 -2011 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 


പി. ഡബ്ല് . ഡി. സ്പെഷ്യൽ 

- ( ഒപ്പ്) 
ബിൽഡിംഗ്, സബ്ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഗാന്ധിനഗർ, കോട്ടയം. 

എഞ്ചിനീയർ. 


Gaz . No. 24 /2011/DTP (PWD ). 
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PRE -QUALIFICATION RE - TENDER NOTICE 

[ No . 3/2011- 12] 
No .DC-13/TN/2011 -12 . 

- 16th May 2011 . 
Pre - qualification tenders are invited by the 
Superintending Engineer , Roads & Bridges, North Circle , 
Kozhikode for and on behalf of the Governor of Kerala 
for the following Stimulus Package works. 

Kannur District 

Stimulus Package — Construction of a bridge at 
Kuttiyerikadavu . 

Estimate PAC — 520.97 lakh . 
Time of Completion - 24 months. 

Cost of tender form is 25,000 + VAT E . M . D . of 
- 50 , 000 should be endorsed for the works, in favour of 
Superintending Engineer. The tender form and schedule 
will be available in departmental website from 5 days 
before the date of tender . Last date of receipt of tender is 
on 27 -6 - 2011 up to 4 p . m . The technical bids will be 
opened at 4 . 30 p . m . on the the same day. If it falls as a 
holiday, the next working day will be taken into account. 
The contractor having A Class Registration in PWD / 
Irrigation Department of Kerala State and who have 
completed at least one work of similar nature having a 
magnitude of 40 % of the estimate cost of above works 
within 5 years . The documents in proof of this shall be 
produced along with the application for tender 
documents . Also the Contractors are requested to furnish 
there E mail ID and Fax No. along with the tender 
documents. The tender form and schedule will be available 
in Departmental website. The E . M . D . and preliminary 
agreement should be furnished along with P . Q . tender. 
All other conditions prevailing in PWD regarding 
Pre - qualification bids and tenders are laid down in G. 0 . 
(P ) No. 84/ 97/PW & T dated 19 - 8 - 1997 will be applicable. 
Concession which is allowed to the Kerala State 
Construction Corporation and Labour Contract Co - operative 
Societies as per rules in force will be applicable . Tender 
documents will be accepted by this office only through 
registered post /speed post. Further details can be had 
from this office on all working days. 
Note. - Pre - qualification Tender documents should be 

submitted with all detail in separate covers as 

follows. 
Cover- 1 — Technical bid in duplicate with DD towards 

cost of tender form , EMD & Preliminary 

agreement etc . tied together. 
Cover - 2 — Financial bid . 

The above cover should contain name of 
work , address of the Contactor etc. and these 
covers are to be enclosed in a big cover with 
name of work and address written on it . 
Otherwise the tender will be rejected . EMD 
should be invariably from a scheduled Bank . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഉത്തരമേഖല , നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു 

കണ്ണൂർ ജില്ല 
സ്റ്റിമുലസ്പാക്കേജ്- കുട്ടിയേരികടവ് പാലം നിർമ്മാണം. 
അടങ്കൽ തുക - 520.97 ലക്ഷം. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി 24 മാസം. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില : 25, 000 + വാറ്റും, 
നിരതദവ്യം " 50 , 000 വീതവും ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. പ്രവർത്തിയുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 5 ദിവസം മുൻപ് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് 
വെബ് സൈററിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് 
എടു ക്കാ വു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന 
അവസാനത്തീയതി 27 - 6 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
മുൻ യോഗ്യതാ പമാ ണ ങ്ങൾ അന്നേ ദിവസം 4 . 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം തുറക്കുന്നതാണ്. 

വർക്കിൻറ ഷഡളും, ദർഘാസ് ഫോമും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നിരതദ്രവ്യം, 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, ഡി . ഡി . എന്നിവ പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷൻ 
ബിസ്സു ക ളോടൊപ്പം അയക്കേണ്ട താ ണ് . 19 - 8 - 1998 - ലെ 
ജി. ഒ . പി . 84 / 97 / പി. ഡബ്ല .ആന്റ് ടി യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും കൂടാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കരാറുകാരുടെ 
മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 

സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് 
സൊസൈററികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ 
ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. അപേക്ഷകർ 
അതാത് പ്രവർത്തിയുടെ അടങ്കൽതുകയുടെ 40 ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാത്തതും, സമാന സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തുതീർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ 
എ ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ ആയിരിക്കണം. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്, കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കരാറുകാർ അവരുടെ ഇ - മെയിൽ 
ഐഡി നമ്പ രും , ഫാക് സ് നമ്പരും ദർഘാ സിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാദിയാ യി രിക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിന 
ങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. 
കുറിപ്പ്. - മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ താഴെ 

പറയുന്ന പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കവർ 1 - ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് 2 കോപ്പിയോടൊപ്പം, ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്കുള്ള ഡി . ഡി . നിരതദ്രവ്യം, 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി എന്നിവ തുന്നി ചേർത്തത്. 
കവർ 2.- - ഫൈനാൻഷ്യൽ ബിഡ്. 

- മേൽ പറഞ്ഞ കവറുകൾ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, അടക്കം 
ചെയ്ത രേഖകളുടെ പേര്, മേൽവിലാസം എന്നിവ ചേർത്ത് 
മൂന്നാമത്തെ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
മേൽ വിലാസം എന്നിവ ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
അല്ലാത്തപക്ഷം നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഷെഡ്യൂൾഡ് 
ബാങ്കിന്റെതായിരിക്കണം. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Roads and Bridges, 
North Circle, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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PRE - QUALIFICATION CUM TENDER NOTICE 


No . DB1/TN /2/ 2011 - 12 (PQ ). 


17th May 2011. 


Bids are invited from Contractors/ Firms having ‘ A ’ class registration in PWD/Irrigation Department in the State of 
Kerala by the Superintending Engineer, PWD, Buildings and Local Works, North Circle, Kozhikode on behalf of Governor 
of Kerala for the following projects. Bidders should have completed at least one (single) work of similar nature having a 
magnitude equivalent to 40 % of the cost of respective work under tender notification . Moreover the consideration of the 
Bids would be subject to pre - qualification of the Bidder for the respective work . 


Tender No. 


Name of work, Description of work , 

PAC & EMD 


Cost of tender schedule/ 

Demand Draft 


Sl . 
No . 
(1) 
1 


(3) 


(4) 


(2) 
11 /SENC /2011 - 12 


Government Engineering College , Kannur — Construction 
of Community Auditorium having seating capacity of 
1000 numbers including electrification . 


Civil + Electrical = 

125,000 + VAT 


Civil alone 25 , 000 + VAT 


Electrical — 1,800 + VAT 


Framed structure building with laterite masonry wall and 
AC sheet roof including electrification . 
PAC — Civil Part — . 223 lakh . 

Electrical work — 12 lakh . 
EMD Civil + Electrical works together — 50 ,000 . 

Civil work alone — 50 ,000 . 

Electrical work — 30,000 . 
Construction of Administrative block for Nilambur ITI 
in Malappuram District including electrification . 


2 


12 /SENC /2011 - 12 


Civil + Electrical = 

125, 000 + VAT 
Civil alone — 25,000 + VAT 


Electrical — 3 , 800 + VAT 


Single storied framed structure building with laterite 
masonry wall including retaining wall , compound wall, 
drainage, approach road , water supply, sanitary and 
electrification . 


3 


13 /SENC /2011- 12 


Civil + Electrical = 

25, 000 + VAT 
Civil Alone · 25,000 + VAT 


PAC — Civil part — 262 lakh . 

Electrical work — . 25 lakh . 
EMD — Civil + Electrical works together — 50 ,000. 

Civil work alone — 50 ,000 . 

Electrical work — . 50,000 . 
Construction of first and second floor of Mini 
Civil Station at Hosdurg , Kanhangad in Kasaragod 
District including electrification . 
Framed structure building (First and second floor) with 
laterite masonry wall including construction of septic tank , 
rain water harvesting, drainage and electrification . 
PAC — Civil part — 228 lakh . 

Electrical work — . 25 lakh . 
EMD Civil + Electrical works together — 50,000 . 

Civil work alone . 50 ,000 . 
Electrical work — 50 , 000 . 


Electrical — 3 , 800 + VAT 
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(1) 


(2) 


(4) 


4 


14 /SENC /2011- 12 


25, 000 + VAT 


Asset Maintenance Renovation to S .N .G . S . Pattambi in 
Palakkad District. 
Repair works to S.N .G .S . College, site levelling, Repairs 
to retaining wall , compound wall, internal road , 28 Nos . 
of staff quarters etc . 
PAC — Civil part — 271.84 lakh : 
EMD — 50 ,000 . 


Date from which the tender schedule available in website — 15 -6 - 2011 onwards. 


Date and time of tender — 27-6 - 2011 upto 4 p . m . 


Period of completion — 18 months for Sl. No. 3 , 15 months for others . 


The tender schedules can be downloaded from the website www .keralapwd. gov. in . The original receipt of the 
remittance made towards the cost of tender schedule, made in any Buildings under the PWD B & LW , North Circle , 
Kozhikode or Demand Draft in favour of Superintending Engineer, B & LW , North Circle , Kozhikode drawn from a Bank 
shall be attached to the tender and submitted to the office of the Superintending Engineer, PWD Buildings & Local 
Works, North Circle , Kozhikode. Attested copy of contractors licence and PAN Card shall also be attached with the 
tender. Cheques and other forms of remittance will not be accepted towards the cost of tender schedule . The required 
EMD duly pledged in favour of the undersigned, as per rules should also be submitted . The tender should reach the 
office of the undersigned on dates detailed above only through Registered Post/ Speed Post and will not be accepted 
directly in this office . The office will not be responsible for any delay of the Postal Department. The tender will be 
opened on the day of receipt noted above at 4. 30 p .m . in the presence of the contractor present at the time of opening 
of tender. 


List of Minimum T & P under their possession : 


1. Lorry/ Tipper 


در 


Nos. 


2 . Hoist 


در 


3 . Cement Concrete Mixer 


در 


4 . 


Vibrator 


درا 


5 . Pump 


دم 


6 . Generator 


در 


7 . Scaffolding for completing the work within the period of completion . 

8. Centering and shuttering materials for completing the work within the period of completion . 

A Certificate to the effect that Bidders has satisfactorily completed a single Government work of similar nature 
(Buildings) Costing 40 % of the Estimate PAC during last five financial years should be attached with technical bids. The 
details of essential documents required will be supplied with the tender documents. Necessary documentary evidence 
should be submitted with the tender, failing which the tender will be rejected . Those only bidders who are capable of 
completing the work time bound need to submit tenders. 


A big sealed cover containing ( 1) the filled up and signed Pre- qualification bids (4 copies) along with all the 
required proforma, questionnaires and certificate in one cover. (2 ) Earnest Money Deposit and Preliminary agreement in 
one cover and ( 3 ) tender documents in which the rate is quoted in another sealed cover superscribing the name of 
the work is to be sent only by Registered Post/Speed Post to reach the Office of the undersigned before 4 p . m . on the 
last date fixed for receipt of pre - qualification bids and bidders . The Department will not responsible for any delay or loss 
in delivery by Post. 
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The Bids of pre -qualified Bidders only will be opened (on the same day of the last date fixed for receipt of 
pre- qualification bids/tender documents) at the time notified and will be submitted to the Chief Engineer s Committee for 
scrutiny and finalisation of pre-qualification . The cover containing tender schedule of pre-qualified tenders only will be 
opened after the finalisation of pre- qualification bids by the Chief Engineer s Committee. 


The date and time of opening of the tender will be intimated to the pre- qualified contractors /firms concerned in 
time. The tenders of those who are not pre- qualified will not be considered on any account. The pre - qualification bids 
of the contractors/ firms without the required EMD of ` 50 ,000 duly pledged in the name of undersigned and the 
preliminary agreement in Stamp Paper worth · 50 will be summarily rejected . 


While executing the agreement for the work by selected tenderer, Security Deposit and 10 % of the contract amount 
in the form of Bank Guarantee is required . 


Kerala State Construction Corporation and Labour Contract Co -operative Societies will be allowed a price preference 
as per the Government guidelines. 


The conditions in G . O . (P) 84 /97/PW & T dated 19 -8 -1997 and all other conditions prevailing in PWD regarding 
the pre -qualification bids and tender documents will remain unchanged and are equally applicable to the above tenders 
also . The undersigned reserves the right to reject all or any of the tenders without assigning any reason . 


- The composite tender documents will have two separate schedule of works viz . Part- A ( Civil works) and Part- B 
(Electrical works). If a contractor having both civil and electrical licence , can quote both the civil and electrical works in 
the composite tender. If the contractor has only civil licence he can quote only for Part- A ( civil works) in the composite 
tender. If a registered electrical contractor wish to participate in the tender process , he can obtain the Part - B tender 
schedule ( electrical works) by remitting the cost of tender for electrical schedule. The electrical contractor can submit the 
quoted electrical tender in sealed cover directly to PWD (tender inviting authority ) within the stipulated time. The 
financial bid will be opened for both Part - A & Part-B on the same day and will be evaluated separately. After obtaining 
tender sanction , if the lowest bidder for civil and electrical works are from a single bidder, he can execute agreement with 
the tender inviting authority and if the lowest bids for electrical and civil works are from different bidders they have to 
execute agreement with the competent authority of the respective PWD wing . 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ് വിഭാഗം, 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരും താഴെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ " എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ 
നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പർ 
നമ്പർ 
- (1) 

(2) 
1 11/ എസ്. ഇ .എൻ. സി . 

2011- 12 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

നിരതദ്രവ്യവും 

| ( 3 ) 


ദർഘാസ് പ്രമാണ വില / 

ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 


കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനുവേണ്ടി 
1000 സീറ്റോടുകൂടിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
പബലിത ചട്ടക്കൂടിൽ ചെങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ പണിത 
ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് മേൽകൂരയോടുകൂടിയ ഓഡിറ്റോറിയം, 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
അടങ്കൽ തുക: സിവിൽ പ്രവൃത്തി - 223 ലക്ഷം. 


സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 

25,000 + വാറ്റ്. 
സിവിൽ മാത്രം 

25,000 + വാറ്റ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 

1,800 + വാറ്റ്. 


ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി - 12 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം: ഒന്നിച്ച് - 50 ,000. 

സിവിൽ മാത്രം- 50 , 000. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം 30,000. 
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( 3 ) 


(1) 
- 2 


(2) 
12 /എസ്. ഇ .എൻ. സി . 


2011 - 12 


സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 

25,000 + വാറ്റ്. 
സിവിൽ മാത്രം 

25,000 + വാറ്റ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
3,800 + വാറ്റ്. 


- മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ ഐ . ടി . ഐ .ക്കുവേണ്ടി 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം 
ഉൾപ്പെടെ: 
പബലിത ചട്ടക്കൂടിൽ ഒറ്റനിലയോടുകൂടിയ ചെങ്കൽ 
ഭിത്തിയിൽ പണിത കെട്ടിട നിർമ്മാണം, റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ, 
കോമ്പൗണ്ട് വാൾ, ഡയിനേജ്, അപ്രോച്ച് റോഡ്, വാട്ടർ 
സപ്ലെ, സാനിറ്ററി പ്രവൃത്തി, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
അടങ്കൽ തുക: സിവിൽ പ്രവൃത്തി- 262 ലക്ഷം. 

ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി 25 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം: ഒന്നിച്ച് = 50,000 . 

സിവിൽ മാത്രം - 50,000. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം - 50 ,000 . 


3 


13 / എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ 

2011 - 12 


കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്മദുർഗ്ഗ് 
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെയും രണ്ടാം 
നിലയുടെയും നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
പ്രബലിത ചട്ടക്കൂടിൽ ചെങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ രണ്ടുനിലകളുടെ 
നിർമ്മാണം, സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, മഴവെള്ള സംഭരണി, 
ഓവുചാൽ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ 
അടങ്കൽ തുക: സിവിൽ പ്രവൃത്തി 228 ലക്ഷം. 

- ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി 25 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം: ഒന്നിച്ച് - 50, 000. 

സിവിൽ മാത്രം = 50, 000. 


സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ 

- 25 ,000 + വാറ്റ്. 
സിവിൽ മാത്രം 

- 25, 000 + വാറ്റ്. 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 

3, 800 + വാറ്റ്. 


ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം - 50,000 . 


- 25 ,000 + വാറ്റ്. 
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എസ്. എൻ. ജി . എസ്. കോളേജിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം 


എസ്. എൻ. ജി . എസ്. കോളേജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, 
സ്ഥലം നിരപ്പാക്കൽ, സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെയും അതിർത്തി 
മതിലിന്റെയും കോളേജിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള റോഡിന്റെയും 
28 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
അടങ്കൽ തുക സിവിൽ മാത്രം - 271.84 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം: 50,000. 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി 2011 ജൂൺ 15 -ാം തീയതി മുതൽ. 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 2011 ജൂൺ 27 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ. 
കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 15 മാസം, 3- നും 4 - നും 18 മാസം. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ www. keralapwd .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് സർക്കിളിനു 
കീഴിലുളള ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിൽ പണം അടച്ച രസീതോ, ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും 
എടുത്ത സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് 
എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ ആയി ദർഘാ സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള 
നിര ത ദ വ്യം അം ഗീ ക രി ച്ചി രി ക്കുന്ന രീതി യിൽ മേൽ പ്പ റ ഞ്ഞ ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ് ജ് ചെയ്ത് 
ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്ക ണം . ഇതോടൊപ്പം കരാറു കാ രന്റെ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും 
പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 27 - 6 - 2011- ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേനയോ ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ 
നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ വകുപ്പിലുളള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 
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പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുളള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ഈ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുളള സജ്ജീകരണങ്ങളും 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉളള കരാറുകാർമാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുളള 
കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി തീർക്കാനുള്ള കാലാവധി ഫോറം 83 - ലെ നിബന്ധനകൾ 
എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13 - 1 - 2011- ലെ ജി . ഒ . ( ആർടി.) നമ്പർ 65 / 2011 / പി . ഡബ്ളൂ . ഡി . പ്രകാരം അർഹതയുള്ള 
കരാറുകാർക്ക് സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ അർഹതപ്രകാരം സിവിലും ഇലക്ടിക്കലും പ്രവൃത്തികൾ 
വേറെ വേറെയോ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. കരാറുകാരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണോ എന്ന വിവരം കവറിന് 
പുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ടെണ്ടർ വേറെ വേറെ കവറുകളിലാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസിനൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ കുറയാത്ത 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


അത്യാവശ്യം കൈവശം വേണ്ടുന്ന പണിയായുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് 


| 1. 


ലോറി/ ടിപ്പർ 


- 3 എണ്ണം 


- ഹോയിസ്റ്റ് 
3. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ 


വൈബ്രേറ്റർ 


പമ്പ് 


ജനറേറ്റർ 


7 . 


ഫോം വർക്ക് 


സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് 


- 8. സ്കാഫോൾഡിംഗ് 


- - 


സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് 


അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 % - ൽ കുറയാത്ത സമാന സ്വഭാവമുള്ള ( കെട്ടിടങ്ങളുടെ) ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 
ചെയ്ത് തീർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളു. 
മു ൻ യോ ഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട പധാ ന പ്പെട്ട രേഖ ക ളുടെ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമായ തെളിവുകളോടൊപ്പം ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം 
ദർഘാസ് നിരസിക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ( സാമ്പത്തികമടക്കം) സമയബന്ധിതമായി മേൽ പ്രവൃത്തികൾ 
പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കരാറുകാർ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികൾ, മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ ഇവ അടങ്ങിയ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് (3 കോപ്പി) ഒരു കവറിലും 
നിര ത ദ വ്യം , പാഥ മി ക ഉട നടി എന്നിവ മറ്റൊരു ക വ റിലും പവ ത്തിക്കുള്ള നിരക്ക് എഴു തിയ ദർഘാസ് 
( ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്) മറ്റൊരു കവറിലും (മുദ്രവെച്ച്) അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മററും യഥാവിധി കവറിനു 
മുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ലഭിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതിയിൽ 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിമാത്രം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
തപാ ൽ തക രാ റു മൂലമോമററ് ഏ തെ ങ്കിലും കാര ണ വ ശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . ഇക്കാ ര്യ ത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ഉത്ത ര വാ ദി യാ യി രി ക്കു ന്ന തുമല്ല . ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവ 
സംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ളമുൻ യോഗ്യതാ ഫോറത്തോടൊപ്പം 100- ന്റെ മുദ്രക്കടലാ 
സിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ( പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും " 50,000 - ൽ കുറ യാ ത്ത തു ക യ്ക്കുള്ള നിര ത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യി രി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നോർത്ത് സർക്കിൾ ബിൽഡിംഗ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ് 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
പമാ ണ ങ്ങൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവ സാ ന ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30 - ന് തുറക്കുന്നതും 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. 
ഇപ്രകാരം മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് പരി 
ശോധിക്കുകയുള്ളു. യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
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- തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടമ്പടി തുകയുടെ 10 % 
(പത്ത് ശതമാനം) ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ 
മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് 
സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 19 - 8 - 1997 - ലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി . ഒ. ( പി ) 84 / 97 / പി . ഡബ്ലു . ഡി . ആന്റ് ടി.- യിൽ 
പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ പരിഗണിക്കു ന്നതിനുള്ള മറ്റു അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും 
ബാധകമായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

- ഈ ദർഘാസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഓഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ ഫോൺ മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works , 
North Circle , Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി.1- ടി .എൻ/ 1/ 2011- 12. 


2011 മേയ് 17. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശപ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 13 -6- 2011 മുതൽ www.keralapwd. gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 
ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസുകളിൽ പണം അടച്ച രസീതോ, ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശപ്രവൃത്തികളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായിചെക്കുകളോമറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നുല്ല. ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും പാൻ കാർഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 20 - 6- 2011 വൈകുന്നേരം 4 
മണിവരെ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ഈ ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒഫീസിൽ 
ദർഘാസുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ വകുപ്പിലുള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. 


നിരതദ്രവ്യം 


| ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 

പ്രമാണ 
വില / ഡിമാന്റ് 


കാലാവധി കരാറുകാരനു 

വേണ്ട യോഗ്യത 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


(6) 


(7) 


on 


50, 000 


- 8 , 428 


8 മാസം 


എ ക്ലാസ്സ് 


( 8,100 + 324 + 4 ) 


1 1/എസ്. ഇ .എൻ. സി ./ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഗവ. 
2011 - 12 എൽ. പി. സ്കൂൾ വാവാടിന് രണ്ട് 

നിലകളോടുകൂടിയ കെട്ടിടം 
നിർമ്മിക്കൽ ( 2010 SOR ) - 53 ,71,280 


50,000 


10 മാസം 


: 12 , 485 
(12,000 + 480 + 5 ) 


2 2/ എസ്. ഇ .എൻ. സി./ ആരോഗ്യകുടുംബക്ഷേമവകുപ്പ്- 
2011- 12 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജി 

നോടനുബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗ് കോളേജി 
നുവേണ്ടി രണ്ടാം നിലയിൽ പി. ജി. 

ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം 
( 2010 SOR ) - 80,06, 610 
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- (1) 


(2) 


10 മാസം 


എ ക്ലാസ്സ് 


: 14 ,670 
( 14, 100 + 564 + 6 ) 


2011 - 12 


4 മാസം 


, 2 , 185 
(2,100 + 84 + 1) 


- സി ക്ലാസ്സ് 


8 മാസം 


: 7 , 595 
(7 ,300 + 292 + 3 ) 


എ ക്ലാസ്സ് 


2011 - 12 


- 3 3/എസ്. ഇ .എൻ. സി / നബാർഡ്- വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റ 50,000 

എൻ. എം .എസ്. എം . കോളേജിൽ 
അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 

നിർമ്മാണം ( 2010 SOR ) - 93,62,243 
4 4/എസ്. ഇ .എൻ. സി / കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കിഴക്കോത്ത് 34,400 
2011 - 12 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആവിലോറയിൽ 

സബ്സെന്ററിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കൽ 

( റീ ടെണ്ടർ) (2010 SOR ) - 13,74,601 
5 5/എസ്. ഇ .എൻ. സി / കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊടുവള്ളി 50, 000 

ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിനു 
വേണ്ടിമൂന്നുനിലകളോടുകൂടിയ കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം ( റീ ടെണ്ടർ) (2010 SOR ) - 

" 48 , 11, 964 
- 6 6/എസ്. ഇ .എൻ. സി / വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ 50,000 
2011- 12 തൊഴിൽ ഭവനുവേണ്ടി3 നില കെട്ടിട 

നിർമ്മാണം ( റീ ടെണ്ടർ) (2010 SOR ) 

- 81,61,853 
7 7 /എസ്. ഇ .എൻ. സി / വയനാട് ജില്ലയിൽ ഗവൺമെന്റ് 50 , 000 
2011- 12 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് 

വർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
( വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ) 
( 2010 SOR ) - 1, 04,70, 071 
കെട്ടിടനിർമ്മാണം - 99,70,071 

50, 000 


10 മാസം 


12,700 
(12,200 + 488 + 12 ) 


12 മാസം 


- 16 , 335 
( 15,700 + 628 + 7 ) 


എ ക്ലാസ്സ് 


- 15 , 606 
( 15,000 + 600 + 6) 

1,044 
1,000 + 40 + 4 ) 


വൈദ്യുതീകരണം - 5,00 ,000 


12 ,500 


10 മാസം 


: 15, 300 
( 14,700 + 588 + 12 ) 


2011 - 12 


15 മാസം 


- 8 8/എസ്. ഇ .എൻ. സി / കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് 50,000 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ വനിതാ 
ഹോസ്റ്റലിനുവേണ്ടി കെട്ടിട 

നിർമ്മാണം ( 2010 SOR ) - 98,00 ,000 
9 9/എസ്. ഇ .എൻ. സി / കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ഗവണ്മെന്റ് 
2011- 12 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എമിനിറ്റി 

ബ്ലോക്കിനുവേണ്ടിരണ്ടുനിലകളോടു 
കൂടിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം ( 2010 SOR ) 
( വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ) 
1,43,75,629 
സിവിൽ പ്രവൃത്തി - 1, 37 ,50,629 50 ,000 


: 22 , 475 
( 21,600 + 864 + 11) 


21, 435 
( 20,600 + 824 + 11) 

1, 305 
(1,250 + 50 + 5 ) 


വൈദ്യുതീകരണം - 6,25,000 


15, 650 


12 മാസം 


: 20, 395 
( 19,600 + 784 + 11) 


10 10/എസ്. ഇ .എൻ. സി / വയനാട് ജില്ലയിൽ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്സ്, 50,000 
2011 - 12 മേപ്പാടിക്കുവേണ്ടി സർക്കാർ ജീവന 

ക്കാരുടെ ടൈപ്പ് I, II, III & IV 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ 
1, 30 ,99,456 
സിവിൽ പ്രവൃത്തി - 1,27,65, 725 50,000 
വൈദ്യുതീകരണം 3, 33 ,731 

8,350 


19 , 875 
( 19 ,100 + 764 + 11 ) 

: 735 
(700 + 28 + 7 ) 


പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസുകൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


14th JUNE 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


396 


ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാംതന്നെ സമ യ ബന്ധിതമായി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തി നാൽ അതിനുള്ള 
സജ്ജീകരണങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉള്ള കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ 
ബില്ലുകൾ കിട്ടാനുള്ള കാലതാമസംമൂലം പ്രവൃത്തി താമസിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തി തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി ഫോറം 
83 - ലെ നിബന്ധനകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 13 -1- 2011 - ലെ G. O ( Rt.) No. 66/ 2011/PWD ജി. ഒ. പ്രകാരം 
അർഹതയുള്ള കരാറുകാർക്ക് സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ ഒരുമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ അർഹത പ്രകാരം 
സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും പ്രവർത്തികൾവെറെയായോ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കും. കരാറുകാരുടെ പേര്, മേൽവിലാസം, 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണോ എന്ന വിവരം എന്നിവ കവറിനുപുറത്ത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിഓരോ പ്രവർത്തിയുടേയും ടെണ്ടർ 
വെവ്വേറെ കവറുകളിലാക്കി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ പ്രവർത്തികളും, 

( ഒപ്പ്) 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ്/ പുനർദർഘാസ് പരസ്യം 


| ( 2 ) 


പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികൾ 


നമ്പർ ഡി1- ടി .എൻ. 2010 . 

2011 മേയ് 21. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, കെട്ടിട ഉപ വിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടി 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വ ഭാ മുള്ള 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 20 -6 - 2011 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 4.30 - ന് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ അപ്രോച്ച് 
റോഡിന്റെ ഉ പ രി തലം പു തു ക്കു ന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 98, 832 

- 2 ,500 
വടകര സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പി. ഡബ്ലു . ഡി. 
സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 2,98, 033 

| 7 , 350 
പുനർ ദർഘാസ് 
-- നാദാ പു രം വെസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ താഴത്ത 
നിലയുടെ പെയിന്റിം ഗ് , ഫ് ളോറിംഗ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 3,17,319 

- 8 , 000 
- വടകര റെസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ ജലവിതരണ 

പൈപ്പ് റിപ്പയറിംഗും മറ്റ് റിപ്പയറിങ്ങുകളും - 
78 , 480 

2 , 000 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 
- (1) 


പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

(2) 


ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വർക്ക് 


7 , 500 


12 


എടച്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിലത്ത് 
റെക്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് സജ്ജീകരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 98,937 

2 ,500 
കോഴിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെഷ്യൽ 
| ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് വോൾ 
നിർമ്മാണം - 98,590 

2 ,500 
കോഴിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെഷ്യൽ 
ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക റിപ്പേറിംഗ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 85,805 

2,150 
കോഴിക്കോട് റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് 
ഓഫീസിന്റെ വാതിലു കൾ, ജന ലു കൾ 
എന്നിവയുടെ റിപ്പേറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും 
നിലത്ത് റെക്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് 
സജ്ജീകരിക്കലും - 93,609 

2 , 350 
കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പോലീസ് ഓഫീസിന്റെ 
റെക്കോർഡ് റൂറൂമിന്റെ വാതിലുകൾ, ജനലുകൾ 
എന്നിവയുടെ റിപ്പേറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നിലത്ത് 
റെക്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് സജ്ജീകരിക്കലും - 
77 ,708 

- 1,950 
പയ്യോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നിലത്ത് 
റെക്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് സജ്ജീകരിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ 99,670 

2 ,500 


മടപ്പള്ളി ഗവ . കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറി, 
കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം , കണക്ക്, കൊമേഴ്സ് എന്നീ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളുടെ നിലം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ 2,99,390 
മടപ്പള്ളിഗവ. കോളേജിന്റെ എക്കണോമിക്സ്, 
ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളുടെയും 
ഓഫീസ് മുറിയുടെയും ജനൽ റിപ്പയറിങ്ങും 
ഫ്ളോറിങ്ങ് പ്രവൃത്തികളും - 1,99,409 5,000 
വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസിന്റെ 
ഫ്ളോറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ജനൽ സജ്ജീകരി 
ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 98,000 

2,450 
ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ഗ്രീഷ്മം 
വടകര) കിണറിന്റെയും വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെയും 
പ്രവൃത്തികൾ- 75,000 

1, 900 
ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( വസന്തം 
വടകര) റീട്ടെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണവും 
സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലിയറിംഗും - 75,000 1,900 
ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ( ഗ്രീഷ്മം 
വടകര) ടോയ്ലറ്റ് നിമ്മാണം - 75,000 1,900 


- 


14 


15 


- 


16 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


17 


1, 900 


വടകര താലൂക്ക്ഓഫീസിന്റെ നിലവിലുള്ള 
ട്യൂബ് വെൽ റിപ്പയറിംഗ് ജലവിതരണ 

പെപ്പ് നിർമ്മാ ണവും തുട ങ്ങിയ 
പ്രവൃത്തികൾ - 75 ,000 
വടകര സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ്ൽ 
നിർമ്മാണവും ശുദ്ധജല വിതരണ പൈപ്പ് 
റിപ്പയറിംഗും - 75,000 
- ഗവ. മടപ്പള്ളി കോളേജിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ 
വിശ്രമ മുറിക്ക് പടവ് നിർമ്മാണവും പടവ് 
റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും - 85,209 
കൂരാച്ചുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ എസ്. ഐ . 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - 
" 74, 811 


നമ്പർ ഇ .എസ്. ഡി .- ടി .എൻ. 01/2011 - 12 . | 2011 മേയ് 19 . 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, കാസർഗോഡ് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇല ക് ടി ക്ക ൽ വിഭാഗം കരാ റു 
കാരിൽനിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള സീൽ വച്ച കരാറുകൾ 
22 - 6- 2011 - ന് 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1,900 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


രൂപ് 


2, 200 


20 


(1) 


(3 ) 


1, 900 


11/ 1/2017- ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 
കുഴൽകിണറിന്റെ കേടായ മോട്ടോർ മാറ്റൽ 
28 ,750 


21 


800 


2 ,350 


വടകര എസ്. പി . ഓഫീസിന്റെ വയർലെസ് 
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസിന്റെ ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 93,775 
വടകര ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് 
ഓഫീസിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - 
- 94 ,704 


22 


2,400 


2 11/ 2/2011 - ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ പുതിയ 

ബാ ര ക്കിലും സൂപണ്ട് ഓ ഫീ സിലും 
ഇൻവെർട്ടറിനുള്ള അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
- 40 , 000 
- 11/3/2011- കാസർഗോഡ്ഫയർസ്റ്റേഷന്റെകുഴൽ 
കിണറിന്റെ 2 എച്ച്. പി. സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോർ 
അടിയന്തിരമായി മാറ്റിവെക്കൽ - 35,000 


1, 000 


900 


4 11/ 4 / 2011 - കാസർഗോഡ് സബ്ജയിലിൽ 

ഇൻവെർട്ടറിനായുള്ളഅധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
40, 000 


1,000 


900 


- 5 11 / 5 /201 - ബദിയടുക്ക പഴയ പോലീസ് 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ കുഴൽകിണർ ഫ്ളഷിംഗും 
എച്ച്ഡി പൈപ്പ് മാറ്റലും 34,000 
11 /6/ 2011 - കാസർഗോഡ് പട്ടികജാതി പോസ്റ്റ് 
മെടിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ കുഴൽകിണറിന്റെ പാനൽ 
ബോർഡിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
- 15 , 000 


400 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 8 - നും , 11- നും 
- 600 + വി . നി . , കമ ന മ്പർ 9 - ന് 7 00 + വി . നി . 
മറ്റുളളവയ്ക്ക് - 400 + വി. നി . 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 1 മാസം. 

ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷഡ ളു കളും കരാറുകാർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ www. kerala pwd. gov.in എന്ന 
വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോം പേജിൽ ലെയ്സ്റ്റ് ടെണ്ടേഴ്സ് എന്ന 
ലിങ്ക് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും ടെണ്ടർ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കൊയിലാണ്ടി 
ശാഖ യിൽ നിന്ന് മാറാ വുന്ന വിധം ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ്/ 
ബാങ്കേഴ് സ് ചെക്ക് ആയി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതുമാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിന് പുറത്ത് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരന്റെ പേരും വിലാസവും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ആവ ശ്യ മായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ അംഗീകൃത കൊറിയർ ഏജൻസി മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ( ത പാൽ വകു പ്പിൽ) കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകു പ്പിന്റെ നില വി ലു ളള എല്ലാ നിബ ന് ധനകളും ഈ 
ദർഘാസിന് ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


400 


800 


11/7 /201 - കാസർഗോഡ്എക്സൈസ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

പ്പണികൾ = 15,000 
8 11/8/ 2011 - കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്ളാനിംഗ് 
ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
30, 000 
- 11/ 9/ 2011 - കാസർഗോഡ്എക്സൈസ് റേഞ്ച് 
ഓഫീസിന്റെ നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
ത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

: 15, 000 
10 11/10 / 2011 - കാസർഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ 
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസിന്റെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ = 13,000 
11/11/ 2011- കാസർഗോഡ്പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടർ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് 
സ്ഥാപിക്കൽ - 34,000 


400 


400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- (ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
കൊയിലാണ്ടി. 


900 


14th JUNE 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


398 


400 


- ( 1) (2) 

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപ വിഭാഗ ത്തിൽ 22 - 6 - 2011, 1 മണിവരെ 

അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 മുദ്രപ്പത 
12 11 / 12 /201 - ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്ക്ഓഫീസിന്റെ 

ത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരത 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

ദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത് 22 - 6 - 2011- ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
- 15 , 000 

ഓഫീസിൽ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അ ല്ലാ ത്ത വ 
13 13 / 11 / 2017- ബദിയടുക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 

യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്ത് 
ബോർവെൽ മോട്ടോർ മാറ്റൽ - 42,000 1,100 വകു പ്പിലെ പ്രവർത്തി ക ളെ സംബ ന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ 

വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
14 14 / 11/2017- കാസർഗോഡ്അഗ്നിശമന സേനയുടെ 

കരാറുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളു 
നമ്പർ 09 സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പുനർ 

ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 22 - 6 - 2011, 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
വൈദ്യുതീകരണം 46,000 

1, 200 

താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ 

പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 10 ദിവസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ ക്ലാസുകാരും. 
ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ യോഗ്യ ത യുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

അസിസ്റ്റന്റ് 
നികു തിയും ( 300 + 12. 5 % വാറ്റ്) ചേർത്ത് ദർഘാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കാസർഗോഡ്. 

(അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്). 


